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AliTOVOX - Mod. RA '105. Apparecchio con valvole a tensione anodica di 12 volt, e perciu funzionante nenxa vibrator*- e valvola raddriaaatriee. Gamma onde medic da 520 a 1600 ke/a. 
Stadio finale con un traneietore; e sistemato rsternamente, sal lato destro, fia&ato ad una piastra di raffreddamento. Media frequenza a 455 ke/*. Potenza d'uRcita 3 watt con died percenlo 

di dirtorsionc. Consume da 2 a 2,4 ampere. (Per Note di Serviaio v. quelle dei modd. 101/103). 
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